082 Lenker handlebars 


BMX-Lenker 
Material: Stahl, Cr-Mo 
Rohr-: 22,2 mm 


Weite, Höhe: 700 mm, 200 mm 


#292 70100 schwarz VE = 10 Stück 


Triathlon-Lenker JD 802 long 


Material: Aluminium 

Rohr-P: 25,4 - 26,0 mm 

Weite, Höhe: 170 mm, 180 mm 

Gewicht: 611g 

#135 540 00 schwarz VE = 10 Stück 


Tribar Professional 


Passend für: Lenker-@ 31,8 mm 
25,4 mm (mit Hülsen), 
26,0 mm (mit Hülsen) 
Material: 6061-T6 Aluminium, 
Klemme kalt geschmiedet 


#135 48101 VE = 10 Stück 


Lenker Multifunktion 


Ausführung: inkl. Moosgummi-Überzug 
Rohr-P: 22 mm 
Weite: 580 mm 


Aufweitung ©: 25,4 mm 


# 135 315 00 / # 135 315 01 Stahl 
# 135 316 00 Aluminium 
VE = 10 Stück 


Handlebar Multifunction 


Version: incl. foam rubber-cover 
Tube-P: 22 mm 
Width: 580 mm 


Expanison &: 25.4 mm 


# 135 315 00 / # 135 315 01 steel 
# 135 316 00 aluminium 
Unit = 10 pieces 


BMX-Handlebar 

Material: steel, Cr-Mo 
Tube-P: 22.2 mm 

Width, Raise: 700 mm, 200 mm 


#292 70100 black 


Triathlon-Handlebar JD 802 long 


Material: Aluminium 
Tube-: 25,4 - 26,0 mm 
Width, Raise: 170 mm, 180 mm 
Weight: 611g 


#135 540 00 black 


Tribar Professional 


Suitable for: handlebar-® 31.8 mm 
25.4 mm (with sleeve), 
26.0 mm (with sleeve) 

Material: 6061-T6 aluminium, 
clamp cold forged 


#135 48101 Unit = 10 pieces 
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Unit = 10 pieces 


Unit = 10 pieces 


